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أ١‏ ,: 
سوال: مچھر انسانو 
و3 ں میں 
با منتقل کرتا ہے لیکن 
مچھر کو خود ملیریا کیو 
ہر بت مویق 
نہیں ہوتا؟ 


:حواب 


٠‏ مچھر کو 
ملیریا دو وجہ سے نز 
نہیں ہوتا 


سرخ خلیے : : 
ہاو نہیں ہوتے؛ اور ملیریا کا 
۱ +ھ ک۱+م 4 
طور پر سرخ خلیوں پر ک۔ 
یئ ۔ 


مجھر میں ملیریا کا جرائیم اس حالت میں داخل ہوتا ہے, -2 
جس حالت میں وہ ملیریا کی وجہ نہیں بنتاء جبکہ مجھر سے 
انسان میں یہ جراثیم اپنی بیماری دینے والی حالت میں داخل 

ہوتا ہے۔ 


ہوتا ہےء, جو ''١89010010]آ0]'‏ ملیریا کی وجہ بننے والا جراثیم 
کہ مچھر سے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ 


اگر ہم اس جراثیم کے لائف سائیکل کو دیکھیں تو اس کا لائف 
سائیکل دو سٹیجز میں تقسیم ہوتا ہےء ایک وہ سٹیج جس 
کرتا ہے اور دوسری وہ سٹیج ٢٥٥أا٥١٥۲م٥۲ 85٥۱8|‏ میں یہ 
کرتا ہےء, اسکی پہلی ۲٥۲۲٥۱۱۲٥٥٢‏ |89608 جس میں یہ 
سٹیج مجھر میں ہوتی ہے اور دوسری انسان میں۔ اس جرائیم 
٥٥ا۶0‏ ٥٥00۲)]ک''‏ کی وہ حالت جو ملیریا کی وجہ بنتی ہے وہ 
حالت ہے۔ جو کہ پیدا تو مجھر میں ہوتی ہےء مگر مجھر کے 
کاٹنے سے انسان میں منتقل ہوجاتی ہے, اور پھر انسان کے جگر 
داخل ہوجاتے ہیں اور وہباں سے ایک ٥٤16أ۶0٥900۲‏ میں یہ 


کہا جاتا 0]659 ٦٦6٢٥‏ نئی حالت میں بدل کر نکلتے ہیںء, جسے 
پھر انسان کے سرخ خلیوں میں داخل ٦٦ 6۲٥0201]65‏ ہے, یہ 
ہوجاتے ہیں اور وہاں اپنی تعداد بڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی ایک 
کہا جاتا 83016106]65 اور حالت میں بدل جاتے ہیںء, جسے 
ہے اور پھر جب دوسرا مچھر انسان کا خون چوستا ہے تو یہ 
مچھر میں منتقل ہوجاتے ہیںء جہاں یہ 930161067165 

میں بدل جاتے ہیں۔ 800۲٥07011659‏ پھر سے 0316106/1658 


تو انسان سے جس حالت میں ملیریا کا جرائیم 
65 مجھر میں منتقل ہوتا ہے وہ (01395010010۲) 
بیماری نہیں پھیلاتاء مچھر کے 65] 0980061060 ہے لیکن یہ 
میں 500۲٥201]659‏ دوبارہ سے 98016061]65 جسم میں یہ 
بدل جاتے ہیں, اور یہ ہی جراثیم کی وہ حالت ہے جو ملیریا کی 
بنیادی طور پر انسان کے 500۲٥201165‏ وجہ بنتا ہے۔ لیکن 
سرخ خلیوں پر حملہ کرتے ہیں سرخ خلیے ٹوٹ جاتے ہیں اور 
ان ٹوئے ہوئے خلیوں سے نکلنے والے مادے جسم کو مزید 
نقصان دیتے ہیں۔ 


مچھر کے پاس سرخ خلیے نہیں ہوتے بلکہ ان کے پاس خون ہی 
ہوتا ٦6010۷۲١]‏ نہیں ہوتاء بلکہ ان کے پاس خون کی جگہ 
مجھر کی لعاب پیدا کرنے والی 65] 500۲٥201‏ ہے۔ اس لیے 
گلینڈز میں ہی رہتے ہیں اور جب مچھر کسی انسان کو کاٹتا 
ہے تو اپنا لعاب اسکے خون میں شامل کرتا ہےء, جس وجہ سے 
خون جمتا نہیں اور مچھر خون پیتا ہے اس لعاب کے ساتھ 
بھی انسان کے خون میں شامل ہوجاتے ہیں۔۔۔ ٥16أ۶0٥٥۹]00۲‏ 


مچھر ملیریا کا جرائیم منتقل 38٦1000665‏ عام طور پر مادہ 
کرتی ہے۔۔۔ 


0301 10323 


